fbttlfef* 



.Snlt'im Srharljtu$S*fm« thrift! 

1 .fpiftrl $t$ unit on timot^um f npJJ.55. 



pfi7. 



Dominica Qnasimodogeniti. 

^att'tm ©cfcrfajjtttis* 3e*um Christ!' 
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m 
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RECITATIVO. >ach Hosea, Cap. 13. V. 14 



Organo 




Soprano. 

i. »>,•»<> ihfmrsi, 
I I; into fraverso,01>oe damore I. 

ViolillO I. col Soprano. 

Alto. 
()l)oe damore II. 
Violino II. con' Aito. 

Tenore. 

Aiolfi colTfnore. 



Organo e Continue). 



CHORAL. Melodic: , 

i it a.. 


Ersehienen ist de 


r herrlieJ 


Tag" 




:«> a , 


















,i3 Er 


schie - neii 


M 


dlT 


lierr. lick 


Tag,dran 


sich Nie . 


maud gmig 


freu .en 


1 Iffi ff tf \ f 










_p p_ 






| E^ 


Bctie.nen 


ist 


drr 


hcrr.lich 


rk , 


gich Nie . 


mand g'mig 


freu . en 


1 ^ r 


8dlfe-lU.II 


ist 


dr-r 


herr . lioli 


Tag,dran 


sich Nie . 


mand g'mig 


freu . en 


T Kr - 


schie.nen 


ist 


der 


herr. lich 


THsr,dran 


sioh Nie 


mand g'mig 


freu . en 








RECITATIVO. 












^ ft , 




Alto. 




p 7 7 |/ p iy ^■ : — |y 




Or^ano e 


Doch sclieiuet 


fast, 


dass n 


liih der Feinde 


Kent, 


dmkhz 


u grosg tmd alLzi 


sehreckJich 


V'fyfy r^j — 










« ~" — ■ 








R 




j,: 






Orjrano e Continuo, 




w 



R#E 
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Soprano. 

Gorno da tirarsi, 

Flauto traverso, Oboe damore I, 

\lolinO I. col Soprano. 



Alto. 
Oboe damore II. 
Violino II. coil' Aito. 



CHORAL. Melodie: „Du Friedefiirst, Herr Jesu Christ? 



Tenor e. 

Viola col Tenoi 



Organo e Continno. 





